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1 Οκτωβρίου 2018 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ 


Αρ 


. Φύλλου 1098 


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Με την 21055/23.03.2018 πράξη του Γενικού Διευ¬ 
θυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρα¬ 
τηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας της ΑΧΟΥΛΙΑ Ιωάννας του Αντωνίου 
(Α.Μ.: 34441), Κατηγορίας Δ02 - Λοιποί Διοικητικοοικο- 
νομικοί (ΔΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω 
παραίτησης. 

2. Με την 21060/23.03.2018 πράξη του Γενικού Διευ¬ 
θυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρα¬ 
τηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΓΑΛΑΝΗ Αθανασίου του Χαράλα¬ 
μπου (Α.Μ.: 49976), Κατηγορίας ΤΙ-Διπλωματούχοι Μη¬ 
χανικοί (ΠΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω 
παραίτησης. 

3. Με την 21058/23.03.2018 πράξη του Γενικού Διευ¬ 
θυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρα¬ 
τηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), και σε συνδυασμό με το άρ¬ 
θρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΓΕΩΡΓΑΚΗ Χρήστου του Κωνσταντίνου 
(Α.Μ.: 44327), Κατηγορίας Τ3-Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα της 
31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

4. Με την 21057/23.03.2018 πράξη του Γενικού Διευ¬ 
θυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρα¬ 
τηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 


σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το άρ¬ 
θρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασίου του Δημοσθέ¬ 
νη (Α.Μ.: 44603), Κατηγορίας Γ Στελέχη Γενικών Θέσεων, 
από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

5. Με την 21056/23.03.2018 πράξη του Γενικού Διευ¬ 
θυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρα¬ 
τηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το άρ¬ 
θρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου του Ηλία 
(Α.Μ.: 49629), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

6. Με την 21068/23.03.2018 πράξη του Γενικού Διευ¬ 
θυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρα¬ 
τηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το άρ¬ 
θρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΓΚΛΕΖΑΚΗ Ευάγγελου του Νικολάου 
(Α.Μ.: 46381), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

7. Με την 21067/23.03.2018 πράξη του Γενικού Διευ¬ 
θυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρα¬ 
τηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), και σε συνδυασμό με το άρ¬ 
θρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΔΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ Θωμά του Βασιλείου 
(Α.Μ.: 49757), Κατηγορίας Τ3-Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα της 
31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

8. Με την 21091/23.03.2018 πράξη του Γενικού Διευ¬ 
θυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρα¬ 
τηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
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σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), και σε συνδυασμό με το άρ¬ 
θρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χρήστου του 
Κωνσταντίνου (Α.Μ.: 43524), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί 
εν γένει (ΔΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω 
παραίτησης. 

9. Με την 21090/23.03.2018 πράξη του Γενικού Διευ¬ 
θυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρα¬ 
τηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το άρ¬ 
θρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ Λάμπρου του Γεωργίου 
(Α.Μ.: 47597), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

10. Με την 21082/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το άρ¬ 
θρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΚΑΡΛΗ Πέτρου-Σπύρου του Παντελή 
(Α.Μ.: 79379), Κατηγορίας Τ3-Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα της 
31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

11. Με την 44608/23.03.2018 πράξη Γενικού Διευθυ¬ 
ντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρατη¬ 
γικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλε¬ 
κτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΚΟΖΥΡΗ Γεωργίου του Δημητρίου 
(Α.Μ.: 44608), Κατηγορίας Τ3-Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα της 
31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

12. Με την 21076/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΚΟΤΡΩΝΗ Στέφανου του Γεωργίου 
(Α.Μ.: 44631), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

13. Με την 21063/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 


σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), και σε συνδυασμό με το άρ¬ 
θρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Χρήστου του Μενέλαου 
(Α.Μ.: 25942), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

14. Με την 21075/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΛΑΛΛΟΥ Γεωργίου του Παναγιώτη 
(Α.Μ.: 84379), Κατηγορίας Τ5-Οδηγοί-Μηχανοδηγοί 
Χειριστές (ΔΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω 
παραίτησης. 

15. Με την 21074/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), και σε συνδυασμό με το άρ¬ 
θρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΜΑΜΑΣΟΥΛΑ Νικολάου του Παναγιώτη 
(Α.Μ.: 46396), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

16. Με την 21071/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΜΠΑΛΙΩΤΑ Σωκράτη του Γεωργίου 
(Α.Μ.: 52694), Κατηγορίας ΤΙ-Διπλωματούχοι Μηχανι¬ 
κοί (Π Ε), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραί¬ 
τησης. 

17. Με την 21064/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το άρ¬ 
θρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση 
εργασίας της ΜΠΑΜΠΟΥ Βασιλικής του Αναγνώστου 
(Α.Μ.: 83742), Κατηγορίας Δ02 - Λοιποί Διοικητικοοι- 
κονομικοί (ΔΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω 
παραίτησης. 

18. Με την 21066/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα- 
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σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΝΙΚΑΚΗ Χρήστου του Θεοδώρου 
(Α.Μ.: 51158), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

19. Με την 21089/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), και σε συνδυασμό με το άρ¬ 
θρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κοσμά του Χρήστου 
(Α.Μ.: 76738), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

20. Με την 21065/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το άρ¬ 
θρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου του Νικο¬ 
λάου (Α.Μ.: 83281), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), 
από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

21. Με την 21081/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΠΕΤΑΛΑ Σωτηρίου του Αντωνίου 
(Α.Μ.: 83346), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

22. Με την 21080/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας της ΡΑΓΚΟΥΣΗ Θεώνης του Γεωργίου 
(Α.Μ.: 70526), Κατηγορίας ΤΙ-Διπλωματούχοι Μηχανι¬ 
κοί (ΠΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραί¬ 
τησης. 

23. Με την 21079/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 


βαση εργασίας του ΡΟΥΣΗ Στυλιανού του Παναγιώτη 
(Α.Μ.: 49932), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

24. Με την 21078/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), και σε συνδυασμό με το άρ¬ 
θρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ Δημητρίου του Θεμιστοκλή 
(Α.Μ.: 76375), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

25. Με την 21077/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΣΙΑΜΕΤΗ Χρήστου του Βασιλείου 
(Α.Μ.: 51213), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

26. Με την 21061/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΣΚΛΙΑ Γεωργίου του Σταματίου 
(Α.Μ.: 76352), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

27. Με την 21088/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το άρ¬ 
θρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Γαβριήλ του Βασιλείου 
(Α.Μ.: 39705), Κατηγορίας Τ5-Οδηγοί-Μηχανοδηγοί 
Χειριστές (ΔΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω 
παραίτησης. 

28. Με την 21087/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το άρ¬ 
θρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση 
εργασίαςτουΣΩΤΗΡΧΟΥ Κωνσταντίνου του Δημητρίου 
(Α.Μ.: 25989), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 
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29. Με την 21086/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΤΑΜΠΑΚΗ Κωνσταντίνου του 
Αγαθοκλή (Α.Μ.: 47743), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν 
γένει (ΔΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω πα¬ 
ραίτησης. 

30. Με την 21085/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το άρ¬ 
θρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ Επαμεινώνδα του Αποστό¬ 
λου (Α.Μ.: 48864), Κατηγορίας ΤΙ-Διπλωματούχοι Μη¬ 
χανικοί (ΠΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω 
παραίτησης. 

31. Με την 21084/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το άρ¬ 
θρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βασιλείου του Αποστό¬ 
λου (Α.Μ.: 44270), Κατηγορίας ΤΙ-Διπλωματούχοι Μη¬ 
χανικοί (ΠΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω 
παραίτησης. 


32. Με την 21083/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το άρ¬ 
θρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίουτου Νικολάου 
(Α.Μ.: 39357), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

33. Με την 21062/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΨΑΡΡΑ Γεωργίου του Δημητρίου 
(Α.Μ.: 39627), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

34. Με την 21069/23.03.2018 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και 
Στρατηγικής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), και σε συνδυασμό με το άρ¬ 
θρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΨΥΧΟΓΙΟΥ Δημητρίου του Κωνσταντί¬ 
νου (Α.Μ.: 49625), Κατηγορίας ΤΙ-Διπλωματούχοι Μη¬ 
χανικοί (ΠΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω 
παραίτησης. 

Ο Γενικός Διευθυντής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ 
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